CAMPBELL 
HAUSFELD 




Vertical Air Compressor 
Compresseur D'Air Vertical 
Compressore De Aire Vertical 



Replacement Parts List 

Liste De Pieces De Rechange VS500700 
Lista De Repuestos VS500800 




1N229601AV 2/97 



VSbu0700 
VS500800 



For Replacement Parts, Call 1-800-543-8622 

Pour Pieces De Rechange, composer le 1 -800-543-8622 

Para ordenar repuestos, llame al 1-800-543-8622 



Address parts correspondence to: 

Correspondance: 

Puede escribirnos a: 

The Campbell Group 
Attn: Parts Dept. 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 



Please provide the following information: 
-Model number 
-Serial number {if any) 

-Part description and number as shown in parts list 



S'il vous plait fournir ('Information sulvant: 

-Numero du modele 

-Numero de serie {s'il y en a un) 

-Description de la piece et son numero sur la llste 



Sirvase darnos la sigufente fnformad6n: 
-Numero del modelo 
•Numero de serie (de haberlo) 

-Descrlpcicm y numero del repuesto segun la llsta de repuestos 





Rof. 
No. 


Description 


Description 


Description 


VS500700 
VS500800 


Qty. 
Qto. 
ctd. 


1 
2 
3 
4 
5 


lank 

Drain cock 
Electric Motor 
3/16 sq. x 1,44" Key 
5/16-18 Hex head screw 


rteservoir 

Robinet de vidange 
Moteur electrlque 
Clavette3/16sq. x 1 po 
Vis a Wte hexaqonale 5/16 - 18 


tanque 

Have de salfda 
Motor Electrlco 
Chavetade3/16sq.x 1" 
Tornillo de cabeza Hex de 5/16 - 18 


AR040200KK 

D-1401 

MC018000AJ 

KE000903AV 

ST016000AV 


1 
1 
1 
1 

4 


6 
7 
8 
9 
10 


5/16 Washer 

5/16- 18Locknut 

1/4" Nipple 

Pressure switch 

Strain relief (Motor cord) 


Rondelle 5/16 

£crou de serrage 5/16-18 

Raccord 1/4 po 

Manostat 

Soufagement de fatigue( du #1 1) 


Arandela de 5/16 

Tuerca de segurldad de 5/16 - 18 

Niple de 1/4" 

Presostato 

Relevo de tension fCord6n dpi Motort 


ST011200AV 

ST146000AV 

HF002401AV 

CW207563AV 

<*Tn43?nnA\/ 


4 
4 


11 
12 
13 
14 

15 


Motor cord 

AS ME Safety valve 

Plug 

Gauge 

Unloader valve 


Cordon du moteur 
Soupape de sOrete ASME 
Bouchon 
Jauge 

Soupape de dechargement 


Cord6n del Motor 

Valvula de Seguridad ASME 

Enchufe 

Man6metro 

Valvula de desfoque 


EC011302AV 

V-215100AV 

ST022500AV 

GA016700AV 

CW000100AV 


; 


16 
17 
18 
19 
20 


Check valve 
Ferrule 

Discharge tube 
Compression nut 
Push-in fitting 


Clapet 
Virole 

Tuyau flexible de refoulement 
£crou de compression 
Raccord enfichable 


Valvula de chequeo 
Tapa de cdntacto 
Tubo de sallda 
Tuerca de compresion 
Aluste de empuie 


CV220301AJ 
ST067300AV 
VS020800AP 
ST033001AV 
ST081301AV 


i 


21 
22 
74 
25 


Unloader tube 
Pump 

flJI rlrafn ran 
ui l ui all I k.o\j 

Oil drain extension 


Tuyau de dechargement 
Pompe 

f*flnnrhrtn rlo wlrtanno H'huito 
iui i uc viuaiiyc u nunc 

Rallonge de vidange d'hulle 


Tubo de sallda 
Cabezal 

i apa uci urenaje ue aceue 
Extension del drenale de aceite 


ST117802AV 
VS260000KB 

CTl/locnnA\# 
bn49500AV 

ST070350AV 


i 


26 
27 
28 
29 
30 


Compression assembly 

5/16-12 x 3/4" Self-tapping screw 

Belt 

Flywheel 
3/16" x 1 "Key 


Assemblage de compression 
Vis autoforeuse 5/16-12 x 3/4 po 
Courroie 
Volant 

Clavette 3/16 sq. x 1 po 


Ensamblaje de compresion 

Tornillo autorroscante de 5/16-12 x 3/4" 

Banda 

Volante 

Chaveta de 3/16 sq. x 1" 


ST018300AV 
ST016500AV 
BT002800AV 
PU004900BK 
KE000900AV 




31 
32 
33 
34 
35 


3/8- 16x3/4 Setscrew 
Pulley 

1/4 - 20 x 1/2" Square hd set screw 

Belt guard (back) 

Plascrew 


Vis de pression 3/8-16x3/4 
Poulie 

Vis de pression a t. carre 1/4 - 20 x 1/2 
Carter de courroie (arriere) 
Plascrew 


Tornillo de 3/8-16x3/4 
Polea 

Tornillo de cabeza cuadrada de 1/4 - 20 x 1/2" 
Tapa protectora de bandas (posterior) 
Torrlllo 


ST026200AV 
PU012600AG 
ST012200AV 
BG217902AV 
ST058502AV 




36 
37 
38 
39 
40 


Belt guard (front) 
5mm x 25mm Self-tapping screw 
10-24 x 5/16 Self tapping screw 
Power Cord 

Strain Relief (Power Cord) 


Carter de courroie (avant) 

Vis auteforeuse 5mm x 25mm 

Vis autoforeuse 10-24 x 5/16 

Cordon d'allmentation 

Soulagement de tension (Cordon d'atimentation) 


Tapa protectora de bandas (frontal) 
Tornillo autorroscante de 5mm x 25mm 
Tornillo autorroscante de 10-24 x 5/16 
Cord6n electrlco 

Relevo de tensldn (Cord6n electrlco) 


BG217800AV 
ST073269AV 
ST042400AV 
EC002106AV 
ST044600AV 




41 
42 

43 i 


Lag Bolt 
Washer 
ifety Cable 


Tire-fond 
Rondelle 
Cable de sOrete 


Tornillo de fiador 
Arandela 

Cable de segurldad 


ST080502AV 
ST070914AV 
ST178900AJ 


2 
2 



